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ATOPHAN 

ÉLIMINATEUR DES URATES 

ANTIPHLOGISTIQUE 

ANALGÉSIQUE 

■ 

Introduit en 1911 dans la thérapeutique l'ATOPHAN 
constitue la première préparation d’activité constante 
dans le traitement des manifestations aiguës ou 
chroniques de l'uricémie. 



INDICATIONS 

Rhumatisme articulaire aigu et chronique. 
Rhumatismes musculaires, Sciatiques, Lumbagos, 
Goutte aiguë et chronique. 

Manifestations d’origine uricémique. 

POSOLOGIE 

Cas aigus : 

Goutte : 2 à 4 cachets ou comprimés par jour. 

Rhumatismes : I cachet ou comprimé 3 à 4 fois par jour 
pendant 4 à 5 jours consécutifs. Au besoin répéter la cure après 
un arrêt de 3 à 4 jours (cure à intervalles). 

Cas chroniques : 

Goutte et Rhumatismes ; 2 à 4 cachets ou comprimés par 
jour pendant 4 jours consécutifs. Intercaler un repos d'une 
semaine, puis recommencer la cure avec les mêmes doses (cure à 
intervalles). 
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